Nr. 1578 

2 maart 
2015 



WATERSCHAP 

uechtstromen 



Hoogenweg, vervangen overstortleiding waterloop RB07044 

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwe t 

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Be¬ 
stuursdienst Ommen-Hardenberg te Hardenberg voor het vervangen van een overstortleiding in een 
bestaande overstort aan de Groote Kattendijk te Hoogenweg in de gemeente Hardenberg, gelegen op 
het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie Z, nummer 1606. 

Het lozingspunt is bij waterschap Vechtstromen geregistreerd als ZLP436 in waterloop RB07044. 

De bestaande leiding was ingestort en verstopt. Deze leiding met een inwendige diameter van 200mm 
wordt vervangen en zal tevens worden vergroot tot een diameter van minimaal 300mm. 

Deze vergunning heeft alleen betrekking op de werkzaamheden die dienen worden uitgevoerd in de 
kernzone en beschermingszone van waterloop RB07044. 

In verband met het spoedeisende karakter van dit werk is in overleg met het waterschap, vooruitlopend 
op het verlenen van de vergunning, reeds gestart met de werkzaamheden. 

Bezwaar 

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belang¬ 
hebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap 
Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. 

Inlichtingen 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap 
Vechtstromen, tel. 088-2203333. 


Almelo, 24 februari 2015 
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